

Hoch oben über dem Tal

lebten vier besondere Wolken.

Sie hießen

Pina, Nono, Auri und Lumi.
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Pina macht Wind.

Nono macht Blitz und Donner.

Auri macht Schnee.

Und Lumi?

Lumi hält ihren Regen fest.
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Pina spielte mit Ihrem Wind,

während sie die Blätter tanzen ließ.

Sie fragte Lumi:

„Wieso regnest du nicht?”

Lumi schaute verlegen zur Seite.
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„Ich glaube,

mein Regen ist zu laut”,

flüstert Lumi leise.


[image: ]


„Zu laut?”

Pina kicherte.
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„Mein Wetter ist laut!”

brummte Nono.
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Auri lächelte sanft.

„Vielleicht klingt dein Regen

ganz anders”,

sagte Auri.
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Lumi traute sich trotzdem nicht.

Sie versteckte ihre Tropfen.
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Die Blumen sind trocken.

Der Bach wird immer kleiner.

Die Tiere haben Durst.

Lumi beobachtet alles.

Sie wird traurig.
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Ein kleiner Tropfen fällt aus

Versehen herunter.

Plitsch.
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Dann noch ein Tropfen.

Und noch einer.

Plitsch.

Platsch.

Plitsch.
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Die Blumen richten sich wieder auf.

Der Bach glitzert.

Und die Tiere können trinken.

Lumi merkte:

„Mein Regen ist gar nicht zu laut.”
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Und zum ersten Mal ließ Lumi

ihren Regen fallen.

Es war nicht laut.

Es war genau richtig.
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